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Zo Seoek und grunésdisiiche Arboeiteweizes: 


SSRORSCNROCeBF8RBNSNSs: 24 ce BOEEPOEReeee 


Die Mtterfernabechst.n; vird bei Stlrungen ia der fechsel~ 
Fichterstation, die su etnem Ausfell der fitation fUhren eder 
bereits geflihrt heben, aungeliet. Sie het die Jufgebe, Gber 
dae Fernmeldekabe] ein Sperrmeasande suf die Gleichrichtersei< 
te sa geben. Daait wird der Gleiehriohter shgeriegelt, she sich 
der Stérungevorgeng Uber éae Gleishstremkabel und die Drossela 
bis sum Gleiehrichter fertpfieast. Der Onfeng der St5rung on 
oO secheelpichter wird sonit pegrenst wad gush der Glelebrichter 
vor Uberlestumgen yeeendtst. Des Syerrkemnande bet Aus) Seung 
der Gitterfcrnebechal tum; vird in Form eines Gleich. pexsunge- 
stusses dureh SGndung «ines Thyretrons oder Sehliesse eince 
Relaiekontektes auf daz Pernseliekebel gegeben. Dieser Iapule 
| fabrt euf der Gleichrinterseite Sber eine Verstirkerschal tung 
P| sua Aneprechen des Oberstrcaeshutscs und bewirkt nach der 
: Mechselrichterumetuucr..¢ sit nechfolgender Rickholung eine — 
Gitterasperrung des dle! chrichters und Unterbrechang dus Coen 
trugungebetriebes (8.4: selsans Uberstronesiuts 47/1), 


Bie Ausligung der Gi tte rfernahschal tung ee in folgenden . 


im Se a ee 


Paliens 
Oo 
? ©) Teerstromevel Seung, 
& Kim Uberstroa suf der techselrichterseite, der den drei- 
4 fechen Renastrom iberschreitet und s.B. infolge siner Eip= 
i pung dee Gecheelrichters bei einem Versagen des Eursechluse- 
: ventile ouftritt, sxceniert sur Bemuhigung der Gefiece cine 
‘ verGbergehende dbeth:ltung dew Anlage. Der Sechselri chter- 
F seitige Uherstrea vid carch einen Gleishetromrandler 
i : ewischen Weeheclr’ch:er-Droeselepule und fechselrichter 
a: gemessen und Gber 01:02 Iwisechenwendler in den ¢1tteruzreia 
- , dee Thyretroens der ¢: ttcrfernabeshal tung eingeftigt. Sei 
| einen Uberstrom wird des Thyzetron gestindet und sonit div 
Gitterfernabachal tun:; suegelet. Der AuslSeewert wird dabei 
-2e« 
: 
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euf den rd. éreifsehen Bexretrea ein estel lt. 


») Brepndeueraue) down: 


der Brenndsueriberu: chung wird eize devernée Strung suf 
_deor *echaelrichterscite voriiegen, die eine Unterbrechung 
Ges Betriebes notwardic mecht. Teer ein besenderes Zeit- 
glieé der Gitterfer:sbechaltung wird dann der Ausgangsis 
pale der Brenndsueribervachung an den Gitterkreis des 
Phyretrens der Gitterfernabechsltung weitergeleites. Die 
Anleye wird dsait epguschal tet, 


©) 100 Y-AuslSeunr, 


Bei einen Aus-Komnei.do cuf den 100 kY-Leistungssehs! ter, 
beiepielsweise dural Arspreshen due Bushhele-Relais, wirde 
ber die Sreandsueribervechang des Turaschlucsventil gesin- 
det und anach iees-:d des Kabel ven den Kenstantetrouregier 
wieder hoehgefelrcen veréen. Ym Gio unervinechte Fiecdereuf- 
legung des Eabels m: verbinéern, wird @ireh einen Zontekt 
den NeuptauslSeerel«is 4es 100 x¥-Ochaltere die Gitter- 
fernabecheltung des tigt. 


@) Spverupeesual Seu. 


Bei AsslSeung der Gi ttersjerrung (Deueraperre) des Yecheol- | 
richters, 8.3. infolge einer 8eSreng in Steusreshrank, wir 
‘dep wie bel ©), mesh den Anepreshen dee Karseeh] usaventils 
des Kebel wieder eufgeleden werden. Die Gtterfernsdechel- 
tung aimat dush hier die Abesbaltung der Ubertragumg vor 
und wird durch dem fentekt eines Selsis der Gittersperrung 
im Steuerschrank sucge) et. 


toate = 


. 


ile Sehaltung ané Aufveu der Oi tterfernebechal tung: 


de Sehe} tunes 
Die pneebfolgend beachriebene Schaltung dosderites geht sus 
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den Schalteild E/W6-006 hervor. Die Verbindung der fusseren 
Ansahlisse dee Gerfitns seit das Gehaltbild B10/016. 


Des Gerit desteht sus folgecden Beugruppen: 


o) Eetatells 


Ber Netsteil liefert dic anedenspennung, negstive Ver 
spemmung und Neisur; fir des Thyretron Pose1O. Er besteht 
a.00 gus eines Setstrensformater Pos.1, den Troekengleich- 
riehter Pos.5 in suciphasiger Greetsecheltung, den Sied- 
urd. s Pee. 4, 5, 6 wad dem Beistrensforaster Pos.60 nebet 
den dasugehdrigen feleis Fee. 11, 1%. Hetstrefo und fois 
erafo sind priaireeitig iber eizen Paketsobelter Pos.55 
and Sleberungen Pes. 36, 37 a die 580 ¥-Retesperaung 

(40 KWA Gynehron—Syrchron-Unferacr) engeechlossen (flea 
me 1, 2). Die Helewng wird durch ein Relsis Pes.t1 ait 
Wondlerensehluss @tcrvecht. Des Beisreleis erveitet suf 
ein Reltrelete Fee.14 ait Anapreskversigerung (nex.6 nin), 
des in den Anederkrcis tee Thyretrone cingreift und vei 
einen Ausfall der Neizerg die Anoéenspannung ces Thyre- 
trons unversigert abtrenot baw, vei der Kinschaltung des 
Gesites die Ancdens; smrung veriigrrt suschsltet. Die Spen- 
mame doa Retagerftes wird cusch eine aitesionee Pos. 52 
(Yorwiderstand Por.33) angeseigt. 


bp) Shyretronkreias 


Der Thyretroakrein Cberniamt die Funktion eines trigh=ite- 
loeem Releis und gitt einem Spennungeiapuls euf der Aus-— 
gvagetransforeste: cer Utterfernsdechel Gung. Die Anofen- 
speanunm des Thyretron: wird on den Widerstend Pos.® snd 
die negetive Verspe:ney; an Gem Potentiouster Pos.9 eb- 
eogriffen. Bei ECnbung deo Thyretrons wiré die Gi cichspen- 
mung 6m Pou.8 suf 4ca Auegengetrensforustor Pos.2 geeehsi- 
tet. Dea Potentieuster #0s.9 ist sur Vergrésserung des 
Spennungestossea wechaclstromiissig durch den Kondensetcr 
Pose? Gbervrickt. Sor snedenstros des Thgretroze kann en 
den Streameceser Pos. 13 adgelesen werden. Hine iSechung dee 


a & w 
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wecsetesue wird neck dex Ansprechen der G4 tter€ ernebachsl- 
gang Oder die Lieektsste Pos. 38 vorgencasen. Die Zuschsl- 
wang der Ancdenapsnrmg trfolyt pei Indetriemmahne des Ge- 
gates cured einen Kotext des Zeitreleis Pos.14 versigert. 


Im Gittexkreis dee Tayrstrene Pes.10 lingt der Gf tterkenden~ 
setor Pos. 1$ aad dar GAtterwiderstend Pos.16. Ausseréen | 
det noch eine Prifteste res.99/1 sur Bintung des Thyretrons 
pei Prifung des Gerutes vorgeschen. Biv negative Vorspen- 
aang xenn an dem Vo) tuster Foe.17 vet enteprechender Stel- 
lung des Gnsshelters Pes. 96 (Stellung "Vorepannung”) sbge- 

i lesen wid mittels des rotentionsters Pese9 out den geviinesh- 
(| O ven Vert cimaslig eimgestells werden (Voltmeter Ausschleg 
nese links). Fir Mecemcen unt eesillogrephieche Unter- 
muchangen «Ger Gitterspennengen sind wessklegnen 27, 25 


vorbenden. 
©) Bimsneakreis: | 
fernsbeshal tung. Sic Auslbeang exfolgt in Gvterureis des | 


Thgretrone bee, in ‘necenkreie. Die Chevetromeuslicung ané a 
die Brenndsuereusléun, wixken ouf den Gitterkreis uni die =] 4 


400 k¥eAuslSeung wii cis Speseungeensl Seung g.sifen is 
| 6 Anocdenkreis ein. . 
‘4 pee.22, den Treckes:lsithziehseus Fes. 30 in svciphesiger 


Greetaschel tung und ée2 Abgriffuiderstend Pos.t9. Ber : 
geigchenwendler Fos.27 wird priniizecitig in den Sekutie~ | 
keels dee Gleichet: amendlere eingesshicif£t (Klemen 12)13)+ a 


Die seskteckfEraigea techeel strtas dee Gleichstrowrsadl ere a s 
| bas. Suiocbenwandicen ergeten noch Gelehvichtang Pot.20 
a dem Hideretnat ron, 19 sine Gan Ceishetren piwpersiontle _ 

. ; Gletehapenneng. te: 2x ischenwendler pesst aie dingenge- 
|  ‘Jekstung den Gittertxcis 605 Thyzetrens am, eo dese en den 


Avgriffviderstand | on.49 Gitterapennangen eusreichender EShe ff 
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eur Verfigung steher. diese Spancungen kirnes dwreh inderung | 
des Petentioneters Fos.19 euf den gewlinechtes *ex@ einge- 
etell®§ umd in der erteprechenden Stel lung des Uaschei tere 
pos.% (Stellung "4us]3sespennung”) an den Velteucter Pos.17 
svgelesen werden (Voltectereusechlag nach rechts). Ausseréen 
eind suf der Kingengs uod der Auagengsseite dex Uberstrea- 
euslésunz Besekleunen 20, 21, a, 25, 29 (tesewiderstinde 
Pos. 59 und Pes. 61/2) fir seesungen urd sesillegrephischs 
Untersuchungen vorzeseben. Des keleia es. 2 mevet *iderm 
stand Poe. $3 dient sur Seldung bei einer Uveratreneusl5~ 
sung der Git terfernesecheltung (s-Abechn.¢). Gs vei ciner 
Untervrechung des sexundiren Sendlerkreices oder beix wet~ 
O 7 treten von gletehetronescitiges Dberstréaen Uberspenuungem 

‘ gu vereciden, ist ein Adleite: Pee.21 vorhenien. tu Pett~ 
gweeken kenn der iwi schenwandier Fos.22 curch eines Sehal- 
ter Pos. 58 prisiree!tig kurayesehloesen und demit die fiber 
stromeuslésang uneickees gemecht werden (Stellumg “Prifen xz" 
und “Betried"). ‘ 


| ie earner eee err a 

Ausgengstransformntce cer Brenndaderdberwechung verbunden,. 

| Der Impulse der Sronrdsucrdberweehumg bei eine: Kipyung des 

| Weehselvichters wire thor *ideretinde Pos.%8, 49 cut die 

| Hieklung 3/10 des Tclecrophiereleis Pes.25 gegeden. Dieses 

_ fs Releie wird in Hera: ldetried ther die Wicklung 1/2 in 

oO Stellang I gebelton. ole daltewickleng 1/2 Ilegt in Rethe 
ait dem “iderstand °03.50 perallel sum Mideretend Fes.9. 
Bein Auftreffen des Ispulece der Brenndsuertberwecbung wird 
der Kontakt des Rel:is *0oa.25 von # nech £ ungelegt, wad sues 
dureh die negetive Nelbwelle des Inpulses. Bie bisher ware- 

+ gesechlossene Ficklung 12/15 dee Releis wird éataveh Uber 

einen Kendensetor P>s.52 und einen Verwiderstend Pos. 51 
perelie] sur negetiven Yorspentung (Abgriff on Pes.9)e ge 
echeltet. Der Ledeasron unterstitet dic Gaechelteng dee 2e- 
leis und bilt den zclsiskentekt sunichet in der Lege 8 feet. 
Der Ledestroa klin:: entspreehend éer Zeitkenstenten éfe ses 
Kreiees eb uxi das <elsie wird Gureh die #isklung 1/2 wieder 
nech © suriekcebolt. Tritt wihrend der Sehlidseung dee Kea- 
taktes Z ein seckter Impulse der Brencdsuerberwechung euf, 


Rouen erer, ran ey ate ae ed 
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eo) Beldurg spi Cpervechi ois 
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eo wird dieser nunsebr cif ier Qderstornd (Pos.25) gegeben und 
aie Gitterfernsdechslturs ajsieht ete Bei profpetzied inner 
halo der Stetiew, und evar vei sechephssiges Kreisvetried sit 
peiden StetionshSiftex, sird die Ausldsung der Gitterfesnab- 
schsltung suf der dechs< lxichterhilifte persits vel den ersten 
impulse dex sreonds wriibe Pwsohung notwendig. Der Anachluss sar 
Jrenndsueriberuachung erfoigt denp dureR ectsprechende ue 
echultung in der erte ier die Kleanen ‘14, 46, so dsas der 
Impuls nicht iber den golaienentakt (Pes25) léuft, somiern 
dizekt suf dep diderntsnd 09.23 gegeben wird. Auch vel der 
Bruncdsuseruberaachang #itd gegaklensen 25.028,350 {Seasvider= 
stand 103.61/3) vorgesenen. pes iieleis Pos. 26, aiderstand 
pose47 upd Trockengleic hrichter Pos,46 dienen Sur Ncldang 
pei cinem Aneprechen der Gittesfernshachaltung dareh die 
Brenndsuerauslisung (a. \bsechn. e). 


Die 100 kVeAuelSag, wd Ste gperreqcesusi iene, tie durch 
arpeitskontakte enteprochender kpleia erfolgene sind an die 
Klensen 17, 18 sngesct!.ossen. Diese Kontakte Iiegen perellel 
sua Thyratron poset0, aiac also in der praktischen airkang 


gicichbedeutend mit civer dicdumg des Thyratrors. 


per fusgencskreis enti. iit te Ankopplungezl lieder sum Ferma- 
meldexedel. Der Aus¢s: ,strensformator Pos.2 ist ber den Ld 
achalter Pos.34 an dic Klensen 40, 11 gefthrt, die ait den 
Fernauldeksbel verburc & wind. ver Onschelter Pos. 34 ersig=- 
Licht eine Abtrennun 496 Ferpueldekebels sur Prifung dee Ge- 
rites ("s8tellung “fruzen i” und “Betried"). Der Ausgergetrefo 
wird denn suf eines Prife derstand Pos. 12 ungeachsitet. ver 
Ausgangsiapuls bel Prafer, des Gerites und der ‘uagencestros 
bei Betried sit Vernxcidexebel, konnen sr den Messkiczaen 

418, 19 und 51, 52 (gesswiderstend Pos.61/1) fur oszilic- 

| grephieche Untersuchunces entnewmen werden. 


Die Melde- und jperwcena, seinrichtupgen sollen den Setriebe- 
guetand der Gittes ‘ernabeche] tung eignelisieren, und swer 


-9- 
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werden die Betriebs' orci tschere und des Ansprecher jer Citter. 7 


fernebechsltung Thervecht una Gemeldet. Ler insch) yss der hiex/ 
fur vorgeseheser. ‘py arate exfolgt tver die Klemmen 4, 5-en 


Pes.52 (Vorwiderstan:: 709.33) angezeigt, Qinmalaape Fuse 32 
Gberescht als Linge) “e@leang den Ketatet1 (Anodes wad “i ttere 


(Oltterfornsbenbaktung ab£411¢. Surch Kelais Poa.74 wird eine 
Sperrum der Ansprechs ‘dung bewirks, fails Gie@ 6itterrern. 


Sbochaltung auseer Motrieb ist. Mle ais, 08.50 (Vor 
wicerstend Pose 57/3) wa Fome31 (Vorw! derstand P08.97/%) sige 
Btlisieren as weradt cdi«- Oe getrom= bev. 48 ldeung 


seeatst dee selein noch t un wad logs die lane ee 


Fideretand Pos.53 011 boi einer evtl. Unterorechung der ‘e- 
leiewicklung W10 eine U®ertrechung des #andlerkreises und 
deait: ein Ansprechen car “i \terfermabechs] tury verkindern, 

Dag Telegrephiersinia Por .26 C*Leklungen 12/13) Yiecrt ther fen 


00100003-9 
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Vorwidersteng Pos.%7 usd dom frocken Jeichrichter Pos .8S 
perrllel] 2n des Abxritrwiderstard Poo.23 der Srenniaucrsus— 
16surg.e Bei einen suftrefier eines Impulses ‘sird der sora 
Llervcise durch die Hultewicklar, 4/1 (Voraideoratand (23.27/3) 
zach £ gelegte Relatakentekt nash & umgelegt und botitigt die 
Glisrlance Pos.31. Awol hier wird durch dle run freizgogedene 
ficktang §/6 (Vorvidotet <1 55) d-3 helal» in Qleser Stellumg 
getalter and ann aarn aittels dea Auekatollknepfes Pos.33/2 
uid -icklane 7, S in Jie “ursitachoitestel lung surtiokgoteit 
werden, «er ireeken.2sichziehter Poae44 tr selke al€ der Ae- 
leiacick} an, 12/13 soll den anaittelosr euf den pooltivar 
fanligelapals der Sreccdcvoribermehnung fulgenden neystiven 
Aus leichsinguls sbris,air. Blesus wirde sonst des Helnia 
Pese26 wieder nach F 2s ilecan. : 


Uber die Zluacen & 9 iat atett der diskori,en Sesnelseldung 
der tueldsurg (Klesee ”) such clae Tinselscliung sur “arte 
aSlich, die aber Vorursat aleht Vvorgesehen ist. Die Kleanen 
8, 3 sind daher sessen nicht an, eechlossen. 


eo webeus 

das cesaste Gert ist in cizen Johrenk untexebrecht. vile Asord- 
nung der “y,erate ist sus .0b.0/40-025 und dom Fotos abbe3, & 
ersichtiich. Wie Jontsgs -rtsl, te auf der Vorier und sOczseite 
einer isolilcrplstte. 431¢ fi: dew Zetried viehtigen Telle sind 
wal der Vorcerscite uoter, sar wht bes. Yon vorne bedi AS» Bie 
eb um taehexden leltur on sind unten an ¢incg Klemal slate ge 
fuhrt ux gehen von dort <u cen Peketachaltern °06.35,55.3% und 
208 dceupehSrizen duriber sq, abesehter Apperiten der einselnen 
Ss agrugpen. Yorn vorng geschers: Llest rechts ‘cr “etsteil (Schal- 
ter f53035}, in der Sitte dex Mruargeakreis (Jichiiter Pos.58) 
uné links cer usyseakeceia iseh-iter ose39). dio Enebol der 
einasirern fucotsclelter sina so cogebrecht, d°33 in der senkq 
rechten Gtellux. die bet«e Ziendes Jdnugtuppen ducebgeschel tet 
aind una in der veq,erctrse: stellurg abgetrernst eind. So ist in 
der wea,erechten “tellun, der Netsachalter "0s.35 euszeschel tet, 
Ger ein: mBasvitige schiliec Fuse58 eiigeach-itet und der “and 
ler Pos.22 sonmit dbcrorvcxt. Cer Uacchelter Fos. 34 ist in dieser 
Stellum auf den Prifvtderstand gesehaltet und deait dea Farm 


= Ga 
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Meldekabel adgetrennt. Denontepresbend sind die Schelter in der 

senkrechten Stellung ait “Nets Sin” (Pea.35) und “Setrieb” 
Goa. 54,56) und in der sesgorechten stellung wit “Bets Aus” 
(Pes.35) und “Prifen” (Pos..54,56) peochriftet:. 


Unter dem Yoltmeter Pos.17 liegt der Uaschsl ter Pos.56 wit des 
boiden rotentiometern fros.‘s und 19. Diese aind els Btufenge- 
teutiometer (29 stufen) susgevildet, wodureh eine sichere Kon- 
tektgebe dei poeniigend feinstufiger Regelung gewibrieistet ist. 
ver Xnedel des scheltere svigt imeer suf dasjenige Potentione- 
ter, on dem das Voitester liegt. Le Potentioneter sind, wie 
auch bei ellen ubriges Geriten, so engeordnet, dass vei eixer 
nechtsdrehung die Spsmnune se Voltseter Pos.%7 wunient. Sie sind 
pezeichnet ait "Verspenrur;" (Foee$) und "tut Seeepennun,” 
(P0s.19)- Sie Verspennurg sTEibt sls negetive Bpemmung einen 
susachiog dea Voltscters =sch links an die Auslésespennung 
sle positive Spsnnung eisen Aummehlag nech rechts. 


Unter dem Thyratron Pos.1¢ liegen die Prif- und Lischtaste 
Pose3d und 39/1 und die Heeskleasen des Gitterkreises. vie sese- 
nKleamen des “Mingsnge- und cuscangekreises liegen untur den de- 
gugeh3rigen Peketachalter: Poa.34,56. Die Pelegrephierelsis 
POse a, 25,26 ait Ricks tel! snopt poe.59/2 fir die Weldung @né 
BrennipuersuslGsung, sind unter dem Anedenstrommesser Pos.13 
unten,ebrecht. in des oberen oie der Isolierplette defizmien 
@ich die Glimslenger -os.78..352. You rechts nech links heben 
diese die Beseichnurg “Arcden-Gitterspgs" (yos.32), “betriebde- 
pereit" (Pos.28), “angesprochen" (Pee.29), “Useratroa™ (Pos.50), 
*"Beemviouer” (Pos. 34). 


III. Indetriebnchne und Sedicnungevorschri ft. 


OBS 2828S POSSESS ASSASSe Ve os 7 eeeeeusaesaseeeba 


le Bivscheltyp., und \dechs] tun: des Geriegs 


Bei Inbdetrietoahse des uecrites wird durvh Setdtigung sines 
eusserhsib des Gerites liagenden Sehelters von der *erte die 
vbrehstromapeanung 300 ¥ fir den Betsteil und die Gleichsrennung 


220 V fur die Signelisicrang sugeschsltet. Ler Retsschel ter Poe. 35! 


- Ho 
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t noraplerweise dauerné singescheltet. Bunsehr brennt die 
Leape Pos.32 und seit a::, case das Retagerat cleichatronsei tig 
unter Spenmung eteht. Js: Thyratron Pos.10 exrh&lt aun bereits 
iver daa Potentioneter Poa,¢ seine regative Gitterverspsnnung 
und ist ait Sicherheit g:sperrt. Die Reisune des Thyratrone ist 
iver den Trsefo Pos.60 ebenfalls eingeachsltet. Das Neisreleis 
Vosel? ziebt an und legt dus Zeitrvelais Pos.14 durch einen 4r~ 
beitskontokt an die Netespeannung. Aveserdem wird durch cinen 
woitereh Kontakt des Rol: ia %0a.11 Gie Lemre Poo.29 sn Spannung 
gelegt. Dies bedeutet, daa das Gerit awar netzseltig einge~ 
: scheltet, sber noch nick! betriebebereit ist. Dlese Heldung 
—_ geht Uber die Kleme 7 evch cur arte. Nach Ableuf des Feit- 
qT ? relete (rd.5 min) wird dur tantekt 4@ im dnodenkreie gesukioseas 
wot das fhyretron liegt nunmhr euth anodenseitig an 2 pemaunc. 
Daait erhiilt eush des deisis Pee.18 Spaanume und schlienst den 
Arbeitekontekt im Lenpontrein pes.38. Demit ist size Sedingung 
fiir die Setricbabereite: aft der Gitterfernabechsltung, die 
durch die Leape Fou. gradi tet wird, erfillt. Die weitere: 
Sedinmungen sind durch de eingekges: ‘Um ausgenceseitizen Sehalq 
ter 08.56 und 3% gegebe:.  lese ‘iscen ia Stellung “Setries” 
steben und es sing dnbur dic entapreshenden Kontekte dicser 
beiden schslter in die ictrivbaberaltechaftemeldung eingefigt. 
éind alle drei Bedingung:n der Ostwiebebereitechofteseldung er 
fUllt, so brennt die Lra:e i03,.28, Biese Meldung wird fiber die 
oe) ' Kleame 6 auch aur “arte  egelmrme MLR dom Anaiedbes des Reisis 
Fos.18 wird der Lampenitrcis foe.29 waterbrochen., Biexreuf 0011 
epiter noch eingegange:n «erdean. Die Lampeh fos.350 und 31 bresnen 
noraalerweise nicht, and:rnfelle masse Ober den Dreckknepf Pos. 
ia 4nodetkreia iat Bull und die negative Vorapennung kere ea 
Voltneter fos.17 nochsnl« scuxtralliert werden (Rennwert -200 ¥). 
Bech invetricbashas dex cesentenlage kann aush die Spennung der 
Gverstromausliésung om 6l teeter? Pee.t7 geprift werden. 


‘@Plisoht die Leage fos.3;. cudgl elehem werden die Lenpenkreiee 
Pos. 28 und 29 gedffnet 11.4 commit auch die enteprechende: sel- 
Gunger. in der Serte unterdrochan, 


| | Bei einer Abechslituag de: ‘erites von der Retzseite (580 ¥) 
| 


1 ~ t= 


BE cages 4 ~ feces ro oe * Pe 
q { S one . beoga 
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Die Coerstrom und die ieremndsversusiGeung filbren durch Zin- 
figum, einer positiven Upsanun in den Gitterkrele des Thyre- 
trons Pos.10 sur Zindum;, und susl8eung der Gitterfernedech2l- 
tunge Des Brennen der BExtisdung ist sowoh] a Thyratron zu er 
kepren, sber such der Anocenstroa em Strommesser %08.15 sbsu- 
lesen. Aussexrdem wird des nelais £08.18 sparnungsies, 4s nach 
Abdklingen des Linschsitatceses praktisch dio gessate Gleichspen~ 
| nung on dem 4iderstend 0.9 liegt. Der keleiskontakt Sffnuet 
| Gen Leapenkreis f0s.28 (*.ittorfernebechsltung nicht betrishe- 

| " pereit") und sebliesat dex Zreie Pon.29 (“Gitterfersabsotel~ 
tung angesprochen"). Sie «stsprechenden Meldungen gehen such 
gur serte. burch Betitiguig cox Lisshtecte Pos.36@ wird dus 
fhyrstros sieder stronlos. 325 Inetrunent Pos.13 gebt euf Full 
suriek und Gs8 Relais ™:.48 sieht wleder en und betitigt dice 
Signalkreise os.28 wad °:8.29, 00 dese nusmehr wieder die Sel- 
dung "Uitterfernabdechsltung vetrigksbereit” erecheint. 


Mit dum Ansprechen der Tocratrom oder BrenndsversuslSsung 

sind such die séaseligerelsis fos. oder Pos. a in Funktion ge- 

treter. Lie Kontakte werden vor K neck F ungelegt usd die Leape 

Fos.30 und 34 im Gert lessex die Art der Auslisung erkermen, 

lurch Betuticung des Druchknopies Poe.39/2 wissen die Relate 

wieder in die ‘usgargsst<:'’lur, surfiekgeholt werden, dsait one 
oO | enteprechenden Lempen er] aechene 


Die 100 k¥-AuslSsung und © -perrangesuslieang der Gi tterfers- 
abechaltuag erfolgt durch Tbererficken des Thyrstroas Poa.t0 
mittels ausserhelb des Gerites liegender Relaiakontekte (Reupt- 
euslSsereleis bew. Relels der Deuersperre), dis pereliel su den 
i Riezzen 17 und 18 lieger.. Die Tirkungezeise ist prektisch die- 
ie selbe wie bel der Zlirdiun: des Thyratrons, Jes Ansprechen ist 
| . wiederun on dem Stromesecr Fos.13 ou erkennen. Aasserdem f411% 


dee Releis Pos.18 sb, Loape Fos.28 wire geldecht und Lenape Poe. 29 | 


| brenut. Nach Seneitigung cer 3tirung bew. Rickstellung der sue- 
lSeenden Eontekte sicht i: <slais Pos.18 wieder en und scheltet 
den Lempenkreis um. %e K<lais Pos. 2% und 26 sprechen in diesen 
#¥all nicht an. 


ee 
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Bel der ersten Inbetrichd sine des Geriites wird man nach Prifung 
wa Linstellang derBetricdsusarte entaprecherd -dachnitt IV noeh 
eine kurse Frifum votueimen. In der Stellung "Prtfen I" des 
eusgangsseltigen schalte:s (06.34 wird des Thyretron durch die 
Priftaste Fou039/1 gesiinset and die Grisas des Anoderstromes 
und die cignalisierung g<pruft. Ferner kann san cie Srenr- 
dauerivervachur, Yor Ban: aual5een und dens ebenfells des An- 
eprecnen der Uitterfurnsuachultamg kontrollierer. schilesciie& 
‘wird aan nech Umschaltun. des eusgengeseitigen cehslters fos.34 
auf Steliung "Betried" durch Oriicken der Prifteste }os. 53/1 

o die Iapulsibertra;uag iib-r ces Fercaeideksbel xontrollileres. 
sent. der Uberstresachuts des Gletchrichters ebenfalls i: Stele 
lung “Prifen I" steht, wird dieser susgeldet werden. 


Bei dem Thyretron Fo3.16 iat cu Beackten, deas die Keisz- 
Spefrunatolerens wor + 5 * eingehalten wird. Arderrfslle iet 
der feistrensformator *o:..60 priwir en endere Ansapfungen su 
legen. Thyratrons sind vworbiitnieniesig teaperstureapfinziicd. 
Kslten LuftstrGmungen derf doa Hohr dsher nicht ecusgesetzt 
seiz, cd: eich sonst dle “imivechHltnisse verechlechtern und 
oO durch Kondensation vou -.wecksilter an der Kolbenwandung st5~ 

cende (Ifekte ouftreten <Snnen. Die Mindestlebensdauer der ver 
werdeten Thyretrons (Typ: jted 1000/2/6) vbetriigt rd. 2000 Std. | 
Setriebserfshrurgen Uber lirere Zeitriuas ait Releisthyretrea- | 
atheltungen liegen nicht vor. Zan wird dsher in Zeitriumen von 
rde 50 Hetriedastunden ine kurse FPrifunmg dea Gerites vor 
nehmen (s.Abechn.¥) uni cegubenenfalls des. Thyratron auawech- 
seln. KHhere technische ageber dber diese Mihron sind dea 
valerrelaliaten su entre:men. 


i ‘ 
& 


Die verwendeten Telezrapifterslais sind normale Betriebsrelcia 
Ger Yernachreibtechsin, artuns; und Justierung sind eus den. 
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entsprechenden Betrievsecreisuncer der Firms 3 & KH su ent- 
nehmene 


me om am tt RO NE 


IV. Betriedswerte umd ihre ‘instellung. 


RESUS SSS HOS ST OBS SSEHVRet 2EE «ESS 6828588 


bi ene terte haben sich bai dex Prifung des Gerites in der 
dodelleniage ergever. ks 8011 der Beihe nech auf die eiazel- 


nen ‘Bougruppea elagegeres® werden. 


a) ketsteil, . . 
0 Der Netztrsnsforzator ist sekwuud4eseltig suf die Arseasfung 
+ 10 4 geachaltete Bel einer Retespennung you 330 ¥ an 
| den <lensen 1, 2 ergeo sich dabei em Siedkondersetor %os.5 
| eine Clelokhspezcung ‘on 325 VY. 


cer Heistrensferestor ist sekunddr on die Ansepfung 0 % 
argeschlossen. Die Beiserennune betrigt im Leerleuf 3,7 ¥ 
und pei Belestung sm Heisfeden fen Thyretroze 5,7 ¥ (Ad- 
weichung + 3,3 S). Wel 390 V Retespennung wirde denn die 
Heizespsmnung ré. 3,02 V (¢ 0,7 %) batrecen. Die sultesige 
a Heigspsnnunysabweichun detrigt ¢ 3 % Das Seitrelais Pee. t4 
\ fat 30 eingestellt, (sss die Anodenspennung § ain nech Be~ 
inn der Heisurg sugc sch: ‘et wird (mexinel einstell bere 


zeit 6 ain). . 
uv) Thyretropkrei sg, 


die deiden fiderstince Poo. 6 ue 9 auf. Am Sideretand Pos.8 
a. (cenensen pn den Klowser 17, 18) liegen 110 ¥, om *iderctend 
| $0509 215 ¥. Das Mostgerit Poe.17 seigt in Stellung “Vorspea- 


[ 

' 

HY Die Gleichspannung des hutstetles von 325 V teilt sich euf 
i 

f 

{ 


| nung" bei vol) aufgeidrehtos Petentioneter Pee.9 270 ¥ ane 
: | Die endgiltige Hinstellung erfolgt aittele Fotentioseter 
| auf ra. 200 ¥. Die Stufen em Potentioneter betragen etwa 7 ¥, 
| 
| 
F 


hach Ziindun, des Thy: strone sinkt die Spannung 2n den flen- 
uoh 17, 18 suf dan ‘ert der Lichtbdogenspennury eb und be- 
trégt etwe 16 ¥. Our Ancdenstrom wird em Strommesser Pos.15 
wa md. 140 BA ab: Slesen. il 
- 14 - 
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bie Geichepaanung as dec: Klessen 38, 25 der Sbemetrenase- 
Aileuag detrtigt on doz Voltacter Foa.17 vel Nennstres (Prie 
aiizetron Ges twischerendiers 1 A) ad. 7% V vei voll sufge- 
érehtes Fotentiosete: Fo:.19. Be Speamuy Gadest sich bis 
au eines Kebrfechen ¢00 sannatromes praktisch linesr ait 
doe Stroa. Die Sinste lacy erfolgt suf rd. 60 ¥, so dese 
dae Thyratron et#a be’ den dreifechen Bonnstros sinder wirde. 
per Ableiter Poa,21 sizact bei etwa 550 ¥ Soheitelwert, alse 

pei den rd. finffeohe: Fonnetren. Des Ossillogreen 4 (Abe.5)_ 
aeiut den Stromverlsct euf der Prinirecite Ciloseklewm=n 20, 
21) dee Zeischenwantl srs und dea gleichgerichteten Sexundir- 
strom (wessklesaen 2, 29). Au dum Ossillogrenn ivt der 
stetionire Verlsaf w:i der Jtérengevorgeng ersichtiich. Jas 
Ossillegress wards bel voll eufgetrenten Potextiosster Fos. 19 
eufgenonnen wad aitiels eines Yentila pereliel su den Yech- 

' selrichtertlemses ¢i: Fursechl use singel eitet. Auf der 
Glieichrichterseite wer dsbel der 
scheltet. Der Gleish=tres vetrug. > ae On pater 

; atronvend] or ide ay A. ne 


ee he me Ss 
° 
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@ . , is, stellung “Setrieb" des uohsiters Pos. 34 petriigt der 
vpentupgaicheltolwert des .usgergestransforzatorea Pos.2 
on cen Klemsen 10, 4) ri. 260 ¥ (8.0e8.3 dex Abb.5). Lie 
primive itromspitse w:2 dabei 275 ad bei cines Onuerstren 
Vou 140 a'. Des Permcldekebel wer hel diesen Yersuches 

‘ durch sine dreigliedrige 1-C-Kette ait swei Zvischeniiber~ 

tragern nachgebdlidet «orden enteprechend den Deten des a 

*1de-Berjin-Kebels. Der Epannungescheitelwert an dea 

1600 Obs Abschlusewiderstsnd des indilbertragers suf der 

Gleichrichterseite betrug 36 V mit elmer Anstiegszeit von 

etwa 1,2 as (s.0us.3). Ler Iepule wurde darch die priifteste 

08.59/14 auageldat. ; 


oO : In der Stellung “Frifen I” dee eusgenyeseitigen Seb.) tera 
° ose3* exgeben sich diz VerbAltaiese enteprechend 03.2 
(abbe5)e Bel einer priatrsn Stromepitse von 290 mA tet der 
~choitelwert des sekuniérem Impalees on des fiderstend Por.12 
Von 1609 Uhm rd. 170 ¥ (Klesuen 18, 19). A 


| 

| 

| 

| 

{ 

( 

i 

I 

| 

| ©) Helium und Coerssonur ie 

| , . “aa helegrashlerclais "GieM Pie die Anseige cer “ber 

| stromsuslSeung wird duceh dfe Weklung 4/1 wit 14 1%, (4,4 mal 
nech 2 geholten. Bei daze. +4. dreifachen Coerstron treten in 

dec sicklung 9/10 17 AY (97 gA) suf und legen den Yortakt 

' ,uach T um, Dio Uneckslun; wird untere&itet durch die Frei~- : 

| webs der “icklung 12/13, die susitalich 22 aW (4,4 ei) sufe 


_@* He 


Sitios onion eee 


Re EY cranes nr eae Ht 


bringt. Mei Betdtigun: des Meckstellknopfes Pos.39/2 wird 
cer Kontakt af 28 #4 (27 mA) der Wieklung 7/6 nach % se- 
riickgeholt. 


Dee Telegrephierelais Por.26 far die Anseige der Brezn- 
deuereeslSeung wird ecenfslis Guarch die ticklung 4/1 nit 


41 AW (4,4 mA) im dar S-iiehtung gebelten. Die segetive pu hice | 


Relowelle des Inpulues dex Breandsucriperweshung nit $45 

( @ aA) Maximlwert l<gt den Kentakt nech f wa. Die Gnechel- 
feng wird wiederwm durch aie Wieklumg 5/6 ait 20 AW (1,5 ms) 
wnterstiitet. Die Rdckielung erfolgt tiber dice Wicklung 7/8 
mit wiederum 28 AW (2° a). 


ye Potten 200 Sorte 

is expfichlt sich, in Ab<tizden von rd, 500 Setriebestunder 
eine kurse Uberprifumg 4«s (orites versunehuen. Diese kann such 
wibrend des Ubertragungs:striebes vorgencemen werden. Zu diesen 
fwock wird der eusgeangus<itige Schelter Pee.34 in Steilung 
“Priifen I" yebrecht. Kise AuslSoung Wann pun durch die Priif- 
teste Pos.59/1 Vorgeneisen worden. Die Grsse des Anodenstro~- 
206 o8 Pos.t3 ldsst Amierunges dea Liehktbagenabfslis des “chres 
erkennen (Hormalwert 1%) a1).Der Lichtvogensbfsll kenn sussex 
den on den Klensea 17, 15 jemecsen werden und detriigt norssler- 
welse rd. 18 Y. Die Wert: dex segativen VYorspennang und 4er ~ 
sus) Secepeximmg werden 2: tteis des Voltagters Pus.17 rontrol- 
lierte Bei einer Verving-rmg der negetiven Vorspanming ai ttels 
des Potentiometers fPus.9 sui den Wert der suslOsespannurg 
(xa. 70 ¥ Dei Nennlibertr. jucgestroa) wird dss Thyratron sinden. 
ea kann so den Eindapss:-usgewert des Thyratrons prifen. List 
wen die Brenadsueriberva:bhunj, von Hend aus, so kann men such 
des Amsprechen der Gitte:fernsbachalteng durch die Breandsuer- 
Uberuschaung untersuchen, Lect sen den susgangsseitigen ichalter 
Pose34 in Stellung “Betri an” und acheltet suf der Gleichrich- 
terseite den Uberstecanciets auf "Priifen I", so kenr sep such 
Gie burehgabe des impulses Uber das Fernseldekebel und die 
AualSeang dea Cberstzons: butses kontrol lieren. 


Se a Sean ee ae eS 


Noreen ies anit aetna begins ce MM MT DAS iS RS 


SFM 
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Weber der kursen UJberpriia. ist ewh cine penauere Kontrolle 
der Spsnrunis- und Jtrem s1liefe aiglioh. Kierfur sind folgea- 
de Sessklewnen vorgesehe: ; 


Messklenses 20/21: Prisirstroa des Iwischenwandlers fos. 22 
= 25/29: SekunéAretroa dea Zwischenwnndlers [0s.22 
= 24/25: = Ausldse-Spennung = » “" 22 
25/301 Atrea der Brenndeuereusl]Ssung 
25/26: Spernnunm, der IrenndauersuselSsung 


27/26: tLedestrom Ger Brenndauerauel5 (ergi vt 
den Umechaltaenent des Relsiskortaktes 


Pew. 25} 
= 34/321 4 8Strca des pusparesiretess (Impulse auf des 
98/19¢ Spernure des Auagengsiapclsees bel Prifung 
" 22/23 ‘mame weleshen Gitter und Eethode des 
* rit hyratrens wer uni hinter des Gitter- 


Im Gerdt kSnnen 4.0. folvende Stizsungen suftreten: 


a) susfell der 380 ¥ -:. ' stespannang. Leapeh Pos.32 und Pos. 28 


erliscken (entapreoty:46 teldung sur terte). 
ey) Acsfall der Neisung. ‘ie untes 8). 


e) Ausfell des Setagleic:richters. Tarepen Pos.2@ und 52 er- 
ldechen. Leape Pos.2) wrens (Meldung sur Tarte). 


4) Jehisiindung des Thyrat rons. Leape Pos.28 erliseht, Lampe 
Pose29 brennt (deldun su Kerte). Laapen Pus. 30,51 cunkel. 


@) ZWindversager dvs Thyr: trons bei Ausl3eung der Gitterfere- 
ebachsltun.e Leaps Po:.26 brennt, deagl. sine Luape Pose30 
oder 31, Lenape Proa.29 durkel. 


VI, uchluss¢ort. 


Seeveaeekeueaeesaerea 

Dae Gerdt 49/1 der Gitterfernebecheltung wurde in der Yodsll- 
anlage des “fE untersucht urd die Auslésun, bet Coerstron und 
voa der Brenndsuertibervs: bung vorgenommen. Deagleichen vurde 


= 18 = 
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die 2issnnen: roeit ait cem “berstromschuts des Gleichrichters 
geprlft. Hiertber fince sich /reeben in der Betri ebsenveisung 
Ges "berstrosaschutses 57/4. Sie Versuche in dur todellenlece 
zeigtes ein sufriedenstslierdes Ergebnis. Wie eich prektisch 
die Inspulsibertregung fiber casa Fernmelidekobel bewihren wird 
und wie weit sich hier . tirepesnrungen unsriencha benerkber 
machen, kenn bur cer (uvsaversuch entsecbel:en. 


EAP IMBSRB ACE EI 


BL a e€ 
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Verseichnie der herichte und Lebernetisen. 


MABE ORES SSE HRSOME Me BH SE oH HOON ESBODEEES 2B a 


doricht H 107 (G5) (udp le Ing. HSltera) 
“Bie Gitveriernsdschsitare der Gle ichrichterataution”, 1945. 


dexicht dove hreZ55 (Bij Le Log BSltera) 
"Gitterazohuts der techeslriehterstation”™ 1947. 
# 
Bericht Inve3r.777 (Oipi.ing. Aaguet) 
© “Ble Laboreusfihrung des Citterethutses der 
Zechselrichterstatiern” 15948. 


Bericht Inv. Mr.867 (Digieing. Eéltere) 
“Gitterechuts der Gleicorichterstetica” 1948. 


Bericht Inv.lixr. 889 (DigieIng. Mist) 
“lhe Leborsuefiibrung des Gitterschutzes der 
Gleichrichturstation} 1945, 


Bevicht Inv. Exr.628 (ure Strecker) 

“Zur Seeinflusaurg des .achrichtenkebels durch Aus~ 
© sleichevorgiinge bei ti-den Jreguensen suf ces 

Rochspennungskedel” 1978. 


dericht Inv.Xr.626 (Or. Strecker) 
“Die Kechrichtenilbertre um: bel der Bnergietiter— 
trogung ait hoch .espatites Gleichstrom fir aie - 
anlage Elvbe~Berlis” 19:7. . 


Lavor Sosis Er.138 v. Vets tZe (Dipl. Ing .XChn) 
“Untersuchungen der Gitierfurnabsshaltun, des 
dechselrichterschutses einschl. Zusatsgerit™. 


Labor Kotia Kr.145 v. 6: Fe8Ge (Dapl. Inge RGhn)} 
“Bewinterligen und Priifing des Mustexgerites der 
Gitterfernabacheltum, «it susatugerit fir die 

Grossanlege der HG”. 
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